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rIGIE%E 


NAJDROZSZY MAZ, OJCIEC i BRAT 


DŁUGOLETNI PRAC. NAUKOWY PRZEMYSŁU 
METALI NIEŻELAZNYCH 


przeżywszy lat 56, zmarł w Nigerii dnia 4. II. 1972 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odpra- 

wione zostanie w sobotę dnia 4.4]. br. o godzinie 12 

w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi 

wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczyn- 

ku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 
smutku i żalu: 


ŻONA, SYN i RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO : 
USŁUG KOMUNALNYCH D. Z. 2533/72 - 30 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 3106-21 


